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K-PL-7019120-O-DBP 


SOLENOID ASSY (PL) 


E/M 


29 


B-DD-54151 1 1 -0 


READ/WRITE BOARD 


E/M 




C-MD- 7425227-0 -DBU 


ARM, LIFTER 


E/M 


































































30 


B-AD-7019178-O-DBU 


SECTOR LED HOLDER ASSY 


E/M 


22 


L B-IA-7018933-0-DBU 


CABLE ASSY SOLENOID 


E 




K-PL-7019178-O-DBP 


SECTOR LED HOLDER ASSY (PL) 


E/M 




K-PL-7018933-O-DBP 


CABLE ASSY SOLENOID (PL) 


E 




D-MD-742583I -O-DBU 


HOLDER, L.E.D. 


M 


































































23 


B-IA-701893I-0-DBU 


• CABLE ASSY, TRACK -0- SENSOR 


E 


31 


D-AD-7019175-O-DBU 


MOTOR PCB ASSY 


E/M 




K-PL-701S931 -O-DBP 


CABLE ASSY, TRACK -0- SENSOR (PL) 


E 




K-PL-70I9175-0-DBU 


MOTOR PCB ASSY (PL) 


E/M 


































































24 


B-IA-70191 I8-0-DBU 


BEZEL ASSY 


M 


32 


B-DD-5415074-0 


SPINDLE MOTOR SPEED CONTROL BOARD 


E/M 




K -PL -70191 18 -O-DBP 


BEZEL ASSY (PL) 


M 










. • 






M 


























































25 


C- ! A-7019783-0-DBU 


BEZEL/LABEL ASSY 


M 












K-PL-7019783-O-DBP 


BEZEL/LABEL ASSY I PL I 


M 


. 










D-MD- 7425242-0 -DBU 


BEZEL FRONT 


M 










































































26 


B-IA-7019041-O-DBU 


CABLE ASSY BEZEL LED 


E 












K-PL-70I9041 -O-DBP 


CABLE ASSY BEZEL LED (PL) 


E 










































































27 


B-DD-5415066-0 


SEEK/ INTERFACE BOARD 


E/M 






















































j 
















28 


D-AD-7019177-O-DBU 


R/W PCB ASSY 


E/M 






1 




K-PL-70I9177-0-CBP 


R/W PCB ASSY (PL) 


E/M 
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M MECHANICAL 






TITLE: 

. RX50 DUAL FLOPPY ( 


DISK DRIVE 


SHEET 6 OF 6 


SIZE 


CODE 

DD 


NUMBER 
RX50-0 


REV. 
A 


d 


g 


1 
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a 
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l oru_ 















DRB 108A 



I 



2 3 

-AM 



i-e-898&i*i& so a 

aaSUTM 3003 3ZIS 



CJ1-14)DRIVE SELECT 2 L 
(JI-IB)DRIVE SELECT L 



<JI-6)DRIVE SELECT 3 L 
<J1-12)DRIVE SELECT 1 L 




+5 . 0V — w 



CJ1-20) STEP L 
< J 1 8-2) 



»N0TE:?'547? UIILL BE REPLACED BY 75497 



ALL RESISTORS ARE 5* , 1 '4LJ EXCEPT 
AS NOTED 



GND: PIN 7 Vcc: PIN 14 

E3,E4,E5,E6,E9,E10,E11 ,E13,E14,E16 



GND: PIN 8 Vcc: PIN 16 
E12,E15 



GND: PIN 4 Vcc: PIN 8 
El ,E2,E7,E8 



( Jt-32)SIDE- 



READ DATA L 



INDEX LCJ1-8) 



TRACK LCJ1-26) 



< J1-28) 

WRITE PROTECT L 



READT L (J1-34) 



( J9-8) 
URITE CURRENT SUITCH 



SIDE (J9-7> 



T H15 OBflUIHB flW> sPEnHCflUUMb 
HEREIN, ARE THE PROPERTT 01 
DI6ITAL EOUIPHENT CORPORATION UNO 
SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED. 
OR USED IN WHOLE OR IN PART OS 
THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR 
SOLE OF ITEMS WITHOUT WRITTEN 
PERMISSION. COPYRIGHT© 1982, 
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATiON- 



CHK CHANGE NO. REV 



d ii b o t i fl 



f-R AiJRRFY^^^RHAIITTNU ^ 

CH«U>»n(-«r a i i I DATE I8QARD LOCATION: 
2I--OT-B2 " 



fyftoFAi) 



1Sh££J 



J2E 2_ 



Pfl:<RX'50-HB>'3H15866El .DRuT2i-nAT-82 09: 17~J NEXT HIGHER ASSErlBLY: ~~|SI2E CODE I NUHBER REV. 
JFIRST USED ON OPT lON^ttODEL: RX50 'B-DD-5H 1 5066-0 , D C5 | 5H 15066-0-1 E 



SEEK AND 
INTERFACE 



AUBREY, PA:<RX50-LIB>5415066E1 .DPL.I , SCALE 2, "D" RELEASE BOX, SIGNED OFF 



I 



3 
•A3a 



I -8-99091 ^S. S3 

93SurX 3003 3?IS 



1 


Ln 


2 


3 




4 


5 




6 


7 




8 


9 




18 


1 1 




12 


13 




It 


15 




16 


17 




18 


19 




20 
22 
24 

h 26_ 
28 
30 


21 




23 




25 




27 




29 




31 1 D C 


32 
34 


33 „ „ 









■DRIVE SELECT 3 L 

INDEX L 
■DRIVE SELECT L 
■DRIVE SELECT 1 L 
•DRIVE SELECT 2 L 
■110T0R ON L 
-DIRECTION 
■STEP L 
■LIRITE DATA L 
-URITE GATE L 

TRACK L 
■URITE PROTECT L 
-READ DATA L 
-SIDE 
■READY L 



UP AH- 
SEL AL- 
P AH- 



INDEX AL 



UP BH - 

SEL 8L - 

DP BH 

SEL BL 

INDEX BL- 



2 " 

3 « 

4_- 

5 ~j 

J8 
1 - 

3 j 

4_ - 

5 - 



-12.3V DC RTN 
+5.0V DC RTN 




HPUR H 

-5.0V DC 

SIDE AL 

SIDE BL 

+ 12.0V DC 



1 


D 

a 
a 
n 
a 
□ 
a 

D 


u 

3 


4 


5 


6 


7 


Ll 



RI2 
I80n 



♦12.8V 

SIDE BL 



H 



ST MT1 
ST MT2 
-12.0V DC 
ST MT3 
ST riTt 



T j T 



•12.3V DC 

SIDE AL 



H 



( TP2) TK0SB H 

< TP! ) STEP L 

*5.0V DC RTN 



X" 



DC OK 

+ 12. 0V DC RTN 

-URITE L 

R DATA H 

U GATE L 

-URITE L 

SIDE 

URITE CURRENT SUITCH 

ERASE GATE L 

+5.0V DC 

SEL AL 

+ 12.0V DC 



1 


C\ 


2 7 


3 ll 


4 ! 


5 • 


6 I T 


7 




8 




9 




10 




1 1 




12 


w 



C5 

47NF 

50V 



T 



C6 

47NF 

50V 



1 



C7 

47NF 

50V 



ktt: 



C8 
f7NF 
50V 



9 

7NF 
50V 



58V 



C10 

47NF 

50V 



_]_ C11 J_ C12 _L+ 



T 



CI 1 

47NF 

50V 



C12 

47NF 

50V 



CI 

39pF 

10V 



C2 

15pF 

20V 



l t 



.13 

47NF 

50V 



rHIb DKflUING AND sPECIF ICAT!0N5 
HEREIN, ARE THE PROPERTY Ol 
DISITPL EQUIPrtENT CORPORATION AND 
'SHALL NOT BE REPRODUCED OR COPIED 
! 0R USED IN UHOLE OR IN PORT OS 
THE BASIS FOR THE nANUFACTURE 
'SALE OF ITEfIS UITHOUT WRITTEN 
iPERHISSION. COPYRIGHT© 1982, 
[DIGITAL EOUIPHENT CORPORATION - 



Date !E 
:i--at-82 



CHK [CHANGE NO. jREV 



d 



T'R AURRFYl 



PPHHAUTIN 



CHK;l? flDpC All i a| SyE JBOARD LOCATION 



iSHEE T 



QF_ 



i Pfl:<RX58-LIB>54l5e66E5.PRUl21-nAT-82 89: 13 .NEXT HIGHER ASSEnBLT: 
FIRST USED ON OPTION/TODEL: RX58 ' 1 B-DD- , 54 1 5066-0 



SEEK AND 
INTERFACE 



SI2E CODE NUMBER 

D CS 5415066-0-' 



REV. 

E 



7 



AUBREY, PA:<RX50-LIB>5415066E2.DPL.1 , SCALE 2, "D" RELEASE BOX, SIGNED OFF 



DC OK- 

VDC RTN- 

+14RITE DATA L- 

READ DATA H- 

URITE GATE 8 L- 

-UIRITE DATA L- 

<NC> SIDE 0- 

URITE CURRENT SUITCH- 

ERASE GATE L ■ 

+5.0V DC- 

SEL A 

+ 12. av- 



Rl 
3.3Kn; 



I 




1N4148¥ 



DECODER 

74145 

EH 



3 ~Q 



1 






CI 

5ev 


21 




3 




S3 
3003 



R38 

91n 

-nW — 



R39 

91o 



r~ n 



i i 



03 £ 
1N4148T 



P18 
3.9Kn 



,09 

• 1 N4 1 48 



R19 
3.9Kn 



R23 
47Ko 



5012 
E2 



♦V REG 



-Att 

R26 
1 .5Ko 



€) 



02 
2N4403 



,D6 
1N4148 



t7 DH 

V 1 N4 1 48 



' D7 ?S1 I 

IN4I48 '*<»? 



R24 .. i R22 
3.3Ka5 i 3.3Kn 



D8 
INH148 

— a — 



D12 
1N4148 



D10 
1N4148 

— w 



R41 
47Kq 

— M* 



5012 
E2 



T 



TJT 



02 
1N4148 



D11 
1N4148 



R42 
47Ko 



R14 
10KQ 



5012 
E2 



M7 



5012 
E2 



MT 



-W +V REG 



D1 
1N4148 



NOTE l: UNLESS OTHERUISE SPECIFIED 
RESISTORS ARE 1 '4UI,5V. ,CC 



T HIS. JKflUlNK WO !W:»-lLAHtMS, l 
HEREIN, ARE THE PROPERTY OF 
DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION AND 
(SHALL NOT BE REPROOUCED OR COPIED 
lOR USED IN -HOLE OR IN PART AS 
(THE BASIS FOR THE rWNUFBCruRE OR 
KALE OF ITEMS UlTHOUT URITTEN 
^ERHISSION. COPTPISHT© 1982, 

DIpITAL EQUIPMENT CORPORATION- I 






CHK CHANGE NO . REV 



I 



DATE 

31-Auo-ae 



PA:<RX50-LIS>54151 11F1 .Dgu| 38-AUG-82 19=51 iNEXT HIGHER ASSEItBLT: 
FIRST USED ON OPTIONTIODEL: RX50 lB-0D-5 l +!51 1 1-0 



RX50 
REALVURITE BD 



SI2E CODE NUMBER 

K [CS 154151 1 1-8-1 
j SHO i 



REV. 

F 



I 



•A3a 



l-0-ll l&lh& S3 X 
aaaix | 3ooj aais 



L R15 180NF 

i 33n 58V 



TO PIN 18 OF El C3478>- 

TO PIN 11 OF El (3478)- 

TO PIN 5 OF El <3478>- 



3 9uF t 180NF 
1BV K j _ 58V 



♦V REG 



♦RD DATA- 
-RD DATA- 



♦5.8 V 



C9 r 

C5 188NF^ 
478PF 5ev 
58V 



4 



READ 

AMPLIFIER 

3478 

El 



[AMPLIFIER] 

[AMPLIFIER] 
[ OFFSET 

decoupling: 



C12 
n 1 88NF 
J19-1T 58V 



R16 

380n 

IV. 




~Ut 



|L4 
j 568nH 



L3 
478kH 

_mm_ 



cie 

568PF 
58V 



C11 

568PF 

58V 



1C7 
^ 150PF 
J_ 58V 



.R13 
:2.lKo 

IV. 



MO . C13 R17 

J ' g -20 I00NF 388n 
58V 1 V. 



478pH 
L5 



"TJULLT 
lmH 
L8 



J_ C8 
~ 158PF 
X 58V 



-READ DATA H 
- < P9-4 > 



T HIS WWJ1W mti UtHHUHIUfc.l 
^£R£:n, «be t>c pimpe» t t or, 

&I6IT«l EOUIPtCN' COR*>OR« T ION «Mk 
9*Li. NOT BE REPRODUCE! OR COPIER 
DR USES Ih UHOUE OR In PORT AS: 

THE BBS!S FOR THE nBHJFBCTLBE OR 1 . 
SALE OF ITEMS WITHOUT URITTE* 

Session. copTRiaHTiTi iwz, i 

»I6IT«L EttJirgNT CORPORATION- 



CHtC CHANGE NO. JREV 



d 



m 



til 



!E 



R AUBRFYkff^ 



^ gOSShA N 



DATE 
ri-flyG-82 



:N( h PAQIjTN 

OARD LOCATION 



DATE 

131-flUG-eg 



SHEET 



_QE_ 



PA:<R>«0-LIB>?41^111F2.DRUl38-AUG-82 18T58 NEXT HIGHER ASSEMBLY: 
FIRST USED ON OPT I ON^MQDEL : RX50 |B-DD-5'-r1 51 1 1 ~8 



RX50 
READ/URITE _BD_ 



5I2E CODE NUMBER 

K CS 54151 1 1-0-1 



REV. 

F 



I 



SHO 



I 



a 



l-B-K<»SL«i4 S3 
300O 



riPuR h- 
*5.ev oc- 

SIDE AL- 

SIDE BL- 

+ 12. 0V DC — r 




VI 




E2\^ 


4 




UT32H/*? 


ir!8 


♦Xp 1 


~ 






18KOJ 



R19 

1'2U 
— **** — 



7H-25831 



^-n 




+12. 0V DC 



R21 
♦12.8V DC 15 eo 

1U 



^ WV ^ 



I 



D7 

INTSIA 
5V 5* 

.ten 



iBev 




■NOTE: 

1. NEXT HIGHER REF .DES . - R2"5,C13,DA,E3,02 
NOT USED - Dt,D2,D3,D5,D6 

2. UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL RESISTORS 
ARE I'tlJ, 5'/.. 






pwptrr 
caw&fiw .. 

(XJCED at C»I 

iwolFmT in pSFt 



REVISIONS 



I 



d 



Tr . A UBREY 



CW 



DATE ;E! 



y-sg-«,sgi 



s 



rresn 



3g 



JE 



PA»<BX«Se-LIB>y*15e7'*8.pgU|3e-ftUG-82 10: 2$ . NEXT HIGHER ASSEneLTS 
FIRST USED ON OPTION^nOOEL: RX59 ' B-DD-54 1 507H-8 



TITLE: 



SPINDLE MOTOR 
SPEED CONTROL 



SI2E CODE NUMBER 

K ICS 1 54 15074-0-1 

I ml2 - 



REV. 
B 



4 



D 



C 



B 



A 



■THIS OP-»»INO AND SPECinCATlONSiMEREIN. ARE THE 

property or oioitac EOuipkCnt corporation and Smal 
NOT BC AEPAOOUCtO OR COPIEO OR USCO IN fWXE ORIN 
PART AS T.« BASIS FOR T*C MAN*' AC TLBS 0" SALE OT 
ITEM5 tITMOUT tRITTEN PERMISSION. 
COPTRIOmT©| QQ2 0I01TAL EQUIPMENT CORPORATION* 



ITEM 
NO. 



3 —y . 

WIRE TABLE 



DESCRIPTION 



AWG 



26 



26 



26 



26 



COLOR 



YEL 



GRN 



RED 



GRN 



FROM 



CONN 



PI - I 



PI -2 



SI -2 



WITH 



SLDR 



TO 



CONN 



S2 



S4 



S3-2 



WITH 



SLDR 



SLDR 



SLDR 



SLDR 



PRECUT 
LENGTH 



.38 ±.12 



7 . 38 ±.12 



1 . 00 ±.12 



7.70 ±.12 



2 



NOTES: 




LEGEND 



PART NO. 



7018834-00 



REV 



Al 



VARIATION 



AS SHOWN 



LAYER 2 : FORMAT LAYER 
LAYER 1 : WORK LAYER 

PLOT AT : 1 . 00 

CAUTION: OFF -SHEET PARTS LIST EXISTS 
SEE K-PL-7018834-O-DBP 



VIEW "A-A" 
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DESCRIPTION 



DRAWING NO. 



PART NO. 



UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES 
AND THE FOLLOWING TOLERANCES APPLY (PER DEC STD 1141 



D 



C 



&< 




DO NOT SCALE DRAWING 



REMOVE BURRS AND 
BREAK SHARP CORNERS 



MATER I Ai. 

SEE PARTS LIST 



-/ — ¥- 



M. CARMAN 



D. WARREN 



M. CARMAN 



MTO. ENO. _ . . _ OAtZ 

G. A I KEY 12 uar 82 



DATE 

12 MAR 82 



OATE 

12 UAR 82 



Q»TE 

12 UAR 82 



TOP DOC. 

C- IA-7018834-0-DBU 



CABLE AS5Y 9 
WRITE/PROTECT 



DOCUMENT NUMBER 



NUMBER 

701 8834 -O-DBU 



REV. 

A 



»=*-£ NONE 



A 



4 



ML 



B 



A 



4 



"THIS ORAtINO AND SPEC IFICAT IONS. HEREIN. /.RE TK« 
PROPERTY Of OIOITAL E0ul«"UENT CORPORATION AND SHALL 
NOT BE REPRODUCED OR COPIED OR uSEO IN «hOlE OR IN 
PART AS TtC BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALC OF 
ITEMS • IThOUT tRITTEN PERMISSION. 

coptriomt © I9Q2 |0ITAL equipment corporation- 





•> 






UJ 


< 




tr 
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LU 


r- 




(') 




> 


Z 


z 


hi 






cr 


X 

u 






T 


Q. 




u 


tr 



3 



I 



V 

■A 3d 



nga-o-E£68io/_ 

fcGBKVlN 



TEM 
NO. 



WIRE TABLE 



DESCRIPTION 



AWG 



26 



26 



COLOR 



BLU 



YEL 



FROM 



CONN 



PI -2 



PI - I 



WITH 



TO 



CONN 



2 



WITH 



5LDR 



5LDR 




2ref 



• • o 



VIE 



1 2 3 



V7 



A-A 



77 



REMARKS 
(PRECUT 
LENGTH) 



4.00 ± . 12 



5.00 ±.12 



VI 
3aco 



9 

3ZIS 



2 



1 



NOTES s 

lo ROUTE BLUE WIRE BETWEEN 

FRAME & COIL HSG . 
2. ROUTE YELLOW WIRE AROUND 

BACK OF FRAME THEN BETWEEN 

FRAME & COIL HSG . 



FIRST HI»€R ASS'Y 



B-AD-7019120-O-DBU 



4 



3 



I 



LEGEND 



PART NO 



7018933-00 



REV 



Al 



VARIATION 



AS SHOWN 



LAYER Z\ FORMAT LAYER 
LAYER 1 s WORK LAYER 

PLOT AT, 1 Q 00 

CAUTIONS OFF-SHEET PARTS LIST EXISTS 
SEE K-PL-7018933-O-DBP 




b. A IKfcY |2 MAR 82 



TOP ooc. 

B- I A- 70 I 8933-0- DBU 



CABLE ASSY 
SOLENOID 



DOCUMENT NUMBER 



701B933-0-DBU 



NONE 



2 



ML 



B 



A 



B 



A 



4 



3 



"THIS DRAWING ANO SPECIFICATIONS, HEREIN. ARE THE 
PROPERTY Of" OIGITAC EOUIPUCNT CORPORATION ANO Shall 
NOT BE REPRCOUCEO OR COPIED CR USED IN *hOlE OR IN 
PART AS THE BASIS FOR THE MANUFACTURE OR SALE OF 
ITEMS WITHOUT WRITTEN PERMISSION. 
COPYRIGHT© 1992 DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION" 



ITEM 
NO. 



v 

•A3a 



nga-o- iE68io^ 

H39WnN 



T 

i rA 



D E 



3 



4 



5 



ABLE 



DESCRIPTION 



AWG 



26 



26 



26 



COLOR 



YEL 



RED 



FROM 



■o 



CONN 



PI -3 



'H 



PI -2 



BLU 



P 



CONN 



51 -3 



WI th 



SLDR 



S 



SLDR 



SI -2 I SLDR 



REMARKS 

(PRECUT 
LENGTH) 



4.25 ±.12 



4.25 ± 



4.25 ±. 1 



VI 
3003 



g 

3ZIS 



2 



NOTESc 




4.25± „ 12 



20 



B 



A 



B 



A 



2 



REF 




VIEW "A-A 



2 



p 



EGEND 



PART NO 



7018931 -00 



REV 



Al 



VARIATION 



AS SHOWN 



Iref 



LAYER 2s FORMAT LAYER 
LAYER 1 s WORK LAYER 

PLOT AT s 1 Q 00 

CAUTIONS OFF-SHEET PARTS LIST EXISTS 
SEE K-PL-7018931 -O-DBP 



VIEW "B-B 




5 



DO NOT SCALE DRAWING 



REMOVE BURRS AND 
BREAK SHARP CORNERS 



MATERIAL 

SEE PARTS LIST 



NONE 



°*'°R. PUDELKO .Tmarbz 



D. WARREN .Tmarbz 



"M. CARMAN 



G. A I KEY , 2 UAR 82 



DATE 

12 MAR 82 



3- I A- 70 18931 -O-DBU 



CABLE ASSY 
TRACK 
SENSOR 



DOCUMENT NUMBER 



7018931 -O-DBU 



sc*le NONE 



B 



A 



4 



3 



2 



